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XVL SITZUNG VOM 18. JUNI 1897. 


Erschienen: Sitzungsberichte, Bd. 106, Abth. II. a., Heft I—II (Jänner bis 

Februar 1897); Monatshefte für Chemie, Bd. 18, Heft IV (April 1897). 

Das c. M. Herr Prof. O. Stolz in Innsbruck übersendet 
eine Abhandlung unter dem Titel: »Zwei Grenzwerthe, von 
welchen das obere Integral ein besonderer Fall ist<^. 

Der Secretär legt folgende eingesendete Abhandlungen 

vor: 

1. »Über räumliche Pon celet’sche Polygone« und 

2. »Bemerkungen über symmetrische Corre.spon- 

denzen ungeraden Grades«, beide Arbeiten von Prof. 

Dr. Gustav Kohn in Wien. 

3. »Arbeiten zur Elektrodynamik. I. Zusammenhang 

der elektrischen Kräfte und Wellen«, von Dr. Ign. 

Schütz in Nürnberg. 

Ferner legt der Secretär ein von Herrn Bela Vilmos, 
Techniker in Zürich, eingesendetes versiegeltes Schreiben 
behufs Wahrung der Priorität vor, welches die Aufschrift führt: 
»Neue Motorentheorie und praktische Durchführung 
derselben«. 

Das w. M. Herr Hofrath Prof. Ad. Lieben überreicht eine 
Abhandlung der Herren Prof. Dr. R. Pfibram und C. Glücks¬ 
mann inCzernowitz: »Überden Zusammenhang zwischen 
Volumänderung und dem specifischen Drehungsver¬ 
mögen activer Lösungen«. 

Das w. M. Herr Prof. H. Weidel überreicht zwei Arbeiten 
aus dem 1. chemischen Universitätslaboratorium in Wien: 



1. »über den Austausch von Brom, gegen Chlor in 
aromatischen Verbindungen«, von Dr. Rud. Weg- 
Scheider. 

2. »Zur Kenntniss der Nitrosoproducte des Phloro- 
glucindiäthyläthers«, von H. Weidel und J. Pollak. 

Das w. M. Herr Prof. Friedrich Brauer überreicht eine 
Abhandlung unter dem Titel: »Bemerkungen zu den in 
der Sammlung G. H. Verall befindlichen Original¬ 
exemplaren Bigot’s und Macquart’s aus der Ab theilung 
der Mttscaria schizometopa und Beschreibung von zwei 
Hypoderma-A r t e n «. 

Das w. M. Herr Hofrath Prof, V. v. Lang überreicht eine 
Abhandlung von Dr. Josef Tum a, Privatdocent an der k. k. Uni¬ 
versität in Wien, betitelt: »Ein Phasenmessinstrument für 
Wechselströme«. 



